PCB–21 


FOIL SIDE 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
TG1 
A1 
IC27 
C1 
IC50 
A2 
IC28 
C1 
IC90 
A2 
Q412 
C2 
Q600 
A2 
Q413 
C2 
Q700 
A2 
Q411 
C2 
TP3 
B1 
Q410 
C2 
TP4 
B1 
IC34 
C2 
IC25 
B1 
TP2 
C2 
IC26 
B1 
Q512 
C2 
IC30 
B1 
Q513 
C2 
Q401 
B2 
Q510 
C2 
Q402 
B2 
Q511 
C2 
Q403 
B2 
IC35 
D1 
Q404 
B2 
IC45 
D1 
Q501 
B2 
IC23 
D1 
Q502 
B2 
IC3 
D1 
Q504 
B2 
Q200 
D1 
IC31 
B2 
IC24 
D2 
IC32 
B2 
IC10 
D2 
IC33 
B2 
Q201 
E1 
IC40 
B2 
IC11 
E2 
IC41 
B2 
P5001 
E2 
IC42 
B2 
IC43 
B2 
Q400 
B2 
Q500 
B2 
IC9 
C1 
IC8 
C1 
TP1 
C1 
TG2 
C1 


COMPONENT SIDE 
REF 
LOC 
IC14 
C1 
IC23 
D1 
IC24 
D2 
P5001 
E2 
P5002 
A1 
P5003 
A1 
Q300 
B1 
Q301 
B1 
Q302 
B1 
Q303 
B1 
Q350 
B1 
Q351 
B1 
Q352 
B1 
Q353 
B1 
Q405 
B2 
Q406 
B2 
Q407 
C2 
Q408 
C2 
Q409 
C2 
Q505 
B2 
Q506 
B2 
Q507 
C2 
Q508 
C2 
Q509 
C2 
Q601 
A2 
Q701 
A2 
TG1 
A1 
TG2 
C1 
TP1 
C1 
TP2 
C2 


3 


2 


1 


A 
B 
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TG2 


TG1 


TP1 


TP2 


TP3 


TP4 


(COMPONENT SIDE) 
(FOIL SIDE) 


